2008/2009 SDBIP: MEASURABLE PERFORMANCE INDICATORS 
EAST RAND WATER CARE COMPAN\ 



Operations:Waste water purification 

Ekurhuleni ' Ml/d 587.50 598.00 609.00 ~ 598.00 545.00 

Johannesburg Ml/d 44.50 44.90 45.20 44.90 43.00 

Lesedi Mj/d 10.25 10.00 11.50 10.00 9.50 

Total Ml/d 642.25 652.90 665.70 652.90 597.50 




Analysis-external clients No of analysis 562,098.0 140,524.5 140,524.5 140,524.5 140,524.5 

Total ~ No of analysis 562,098.0 140,524.5' 140,524.5 140,524.5 140,524.5 


























































